Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode 


Drucksache V/2614 


Kleine Anfrage 

der Fraktion der FDP 


betr. Deutsche Schule inBrüssel 


Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Aus welchen Gründen ist der geplante Bau eines neuen 
Gebäudes der deutschen Schule in Brüssel bisher verzögert 
worden ? 

2. Wie gedenkt die Bundesregierung sicherzustellen, daß der 
Unterricht der deutschen Schüler auch nach Ablauf der Miet- 
verträge für die Behelfsunterkünfte, die jetzt als Schule 
dienen, im September 1969 fortgeführt wird? 

3. Welche Vorsorge trifft die Bundesregierung, damit die Ge- 
sundheit der deutschen Kinder durch den Unterricht in den 
Behelfsunterkünften in Brüssel nicht beeinträchtigt wird? 

4. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung getroffen, um 
nicht nur räumliche Verbesserungen, sondern auch eine 
ordnungsgemäße Versorgung mit Lehrpersonal und Unter- 
richtsmaterialien zu gewährleisten ? 

5. Wie hat die Bundesregierung den Protest der Eltern der 
in der deutschen Schule unterrichteten Kinder gegen die 
Verzögerung des Schulbaues beantwortet? 


Bonn, den 23. Februar 1968 
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